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I.   Die Gase.
von anderen Umstanden abhangen, als von der AtomzahL Fig. 13 zeigt fiir einige Gase die Molekularwarmen bei konstantem Volumen fiir ungefahr 0° Temperatur. Deutlich erhellt daraus das Wachstum init der Zahl der Atome im Molekul.
13. Spezifische Warmejdes iiberMtzten Wasserdampfes.[
Fiir die spez. Warme des iiberhitztenWasserdampfs im Gebiete der technisch verwendeten Drucke undTemperaturen wurde friiher allgemein der Wert CP = 0,48 benutzt, der aus einer Messung Regnaults unter atmospharischem Druok und in den Temperaturgrenzen 128° bis 217° herriihrt. Die Zweifel, die spater gegen die Berechtigung einer derartigen Anwendung dieser Zahl erhoben wurden, ver-anlafiten in Anbetracht der wachsenden Verwendung des iiberhitzten Wasser-
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Spez. Warme des uberhitzfen Wasserdamgfes
Fig. 14.
dampfs zum Pampfmaschinenbetrieb im Jahre 1902 den Verein deutscaer In-
C'enre,   zur Durchfuhrung  umfangreicher Versuche  Mittel  bereitzustellen1). or diese von E. Lorenz, Gottingen, geplanten Versuche ausgefuhrt wurdai, fand O. Bach bei Versucheii uber den Warmedurchgang, daB der Warmeinhalt von uberhitzfrem Daanpf von ca. S26 ° und 3 bis 8 at erheblich grofier war, als sich nach dem Wert ^==0,48 schlieBen Ifefi*).
Die Versuche von Lorenz8} liefien folgendes erkennen:   cp ist eine nufe
A) Z. Ver. deutsch.Ing. 1902, S. 828. *) Z. Ver. deutsch. Ing, 1902, S. 729. 8) Forsch.-Arb. 21.mit w = 28,032
